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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


(1) 


[No. 4 /2012 ] 


No. C7 - 1433 /2012/MCT. 

30th January 2012. 
Sealed competitive tenders are invited in the 
prescribed form for the supply of Equipments, Instruments 
and Cleaning Materials for the House 
keeping Department of Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this Office on working hours till 3.30 p. m . 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original — 416 . 
Duplicate — 208. 


Last date and time for sale of tender form 
24 -2 -2012, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
25 -2- 2012, 2 . 30 p. m . 

Opening date and time of tender — 25 -2 -2012 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this Office 
on or before 13 - 2 - 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted. 


( 1 ) 


( 2 ) 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി 
ഹൗസ്കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന് ആവശ്യമായ എക്യുപ്മെന്റ് സ്, 
ഇൻ സ്ടുമെന്റ് സ് , ക്ലീനിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സ് വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുമ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ - 416 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് 208 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 2 - 2012 , 3 മണി. 


Electric grass cutter 
Ladder- folded (Aluminium ) 
( 15 feet long) 
Fumigation Machine 
KLASS (Grass destroyer ) 
Rodenticide ( Rat-01 cake ) 
Larvicide (Abate ) 
Odour eliminator (Food waste Odour ) 
Maxforte gel (Cockroach control) 
Hand sprayer 
Solfac 050 Ew (cockroach & Fly control 
adult mosquito ) 


16 


SCHEDULE 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 2 - 2012 , 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
25 - 2 - 2012, 3 മണി. 


3 . 


F 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിഓർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിര 
സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 

ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 13 - 2 - 2012 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാ 
ത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തു മ ല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങ 
ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and 

for free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 
Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala -non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one Percentage ) of 
the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


LIST OF ITEMS 


Name of Items 


Quantity 
| Nos. 


- No . 
- ( 1) 


(2 ) 


(3) 


2 


wou 


9. 


10. 


Chopper for cutting bush - Large 
Spade- short wooden handle 
Hook (multi nail with long handle)- Allu 
Fogging Machine (Handuse ) (Chemical 
Tank capacity — 5 .5 Ltr. Petrol Tank 
capacity – 1.5 Ltr. Weight — 8kg ., 
Fogging Capacity — 61000 cubic 
feet/minute, Starting Mechanism 
Electronics Sparking ( 3 rolls ) 
power — 25 .2 hp /11.6 kw 
Hanging body Safety belt 
Grass cutter with handle 
Metal sprayer (hand pump) 
( capacity 9 Ltr.) 
Grass cutting long knife 


- 


ക5 


0)ധ 


13 , 


8 


Tenders should bear the signature and full Postal 
address of the tenderers wherever necessary. 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 2 - 2012 , 2. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും -- 28- 2 - 2012, 2.30 മണി. 

ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28- 2 - 2012, 3 മണി. 


( 2 ) 


[ No. 13/2012 ] 


DULE 


No. C1 - 1531/ 2012/ MCT. 

7th February 2012 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the Supply of Window Type Air Conditioner 
( Capacity 2 TR ) - 6 Nos . required for the 0 & G 
Department of Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p.m . 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original - 416. 

| Duplicate - 208. 
Last date and time for sale of tender form 
27-2-2012, 2 . 30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form — 
28-2 -2012, 2 .30 p . m . 

- Opening date and time of tender - 28 - 2- 2012, 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 18 - 2 - 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിഓർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിര 
സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ 
പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത 
മല്ലാത്തതുമായ മണിയോർ ഡറുകൾ നിരസിക്കു ന്ന താണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 18 - 2 - 2012 , 3 മണിക്കുമുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസ 
ങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and 

for free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payment conditions will not be 

considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala -non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one Percentage ) of 

the total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
- 9. Tenders Unsealed , Unsigned or submited without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒ. ആന്റ് ജി . 
വകുപ്പിലേക്ക് വിൻഡോ ടെപ്പ് എയർ കണ്ടീഷണർ 
( 2 റ്റി. ആർ) - 6 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുമ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തി 
ച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money അടങ്കൽ തുക - 50 ,000. 
Deposit will not be entertained . 

നിരതദ്രവ്യം - ഒരു ശതമാനം. 
11. Belated tenders will not be considered under any 
circumstance. 

ദർഘാസുകൾ “ 09 / 11 - 12 / നേ . കോ . ആ . എന്ന് 

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 

ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 24 -2 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് 
should be submitted along with the tender. Tenders 

മുൻപായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 24 - 2- 2012, 4 
without samples will not be considered for 

മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
selection . 

420. പകർപ്പിന് 210 . വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 
13. Tenders should bear the signature and full Postal 23- 2 -2012 , 4 മണി. തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിന് മണി ഓർഡർ 
address of the tenderers wherever necessary. 

സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 16 - 2 - 2012 . തപാലിൽ 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 50 കൂടി ചേർത്ത് മണി ഓർഡർ 
tender wholly or partially without any prior 

അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
information to the tenderers. 

യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 

വിവരങ്ങൾക്ക് ആ ഫീസുമായി പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
15 . Specifications of the items are given in the list. 

ബന്ധപ്പെടുക. 
16, Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification confirm 

Govt. College of Nursing , 

( Sd.) 
to the requirements in the tender notification . 

Alappuzha. 

Principal. 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at that time. They should have 

TENDER NOTICE 
valid authorization letters . 
| 18. More details can be had from this office on 

No. C3/ 18119 /2011 / MCK . 

25th January 2012. 
- working hours. 

Sealed competitive tenders are invited for the 
Medical College , 

( Sd.) 

purchase of following Equipments to Medical College, 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 

Kottayam. 

Tender forms can be had from this office on payment 

of prescribed cost in cash or by money order till 
TENDER EXTENSION NOTICE 

28 - 2 - 2012 , 11. 30 a.m . No other modes of remittance will 
[ No . 09 /2011 -12/ CNA] 

be entertained . Those who require tender forms by post, 

a sum of 40 will be added towards postage charges. 
No. C1 /1075/2011/CNA . 

31st January 2012 . Money Orders should reach this office at least 10 days 
Sealed tenders are invited for the purchase of 

prior to the closing date of tender sales. Cost of tender 
Stainless Steel 5 Fixed Perforated Armed Chairs — 5 Nos. 

forms will not be refunded . 
for Government College of Nursing , Alappuzha. The 

The duly signed tenders superscribed on the 
tender should be superscribed “ Tender 

envelopes as " Tender No. C3 /18119/ 2011/ MCK for the 
No. 09 / 11 - 12 / CNA for the Supply of Perforated Chairs 

purchase of Various Equipments ” addressed to “ The 
and addressed to the Principal, Govt. College of Nursing, 

Principal , Govt. Medical College, Kottayam - 8 should 
Alappuzha. The last date fixed for the receipt of tender is 

reach this office on or before 28 -2 - 2012 at 1 p .m . Tenders 
at 3 p . m . on 24 -2 - 2012 and opening is at 4 p . m . on 

received late will not be entertained . The duly received 
24 -2 -2012 . Sale of tenders will be closed on 23 -2 -2012 at 4 

tenders will be opened at 28 - 2 - 2012 at 2 . 30 p . m . the 
p . m . The cost of tender is 420 and that of duplicate 

stipulated time in the presence of the tenderers or their 
copy is 210 . The tender form is not transferable. Money 

authorised representatives who may present at that time. 
Order will be accepted towards the cost of tender form till 
16 - 2 -2012 . 50 should be sent additionally if needed by Further details can be obtained from this Office 
post . More details can be had from the office of the during working hours . The undersigned reserves the right 
undersigned on all working days. 

to reject any tender without assigning any reason . 
Approximate Cost is 50,000 . 

- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന 
EMD 10 %. 

ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ 

ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ - ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും നിശ്ചിത തുക 
പെർഫൊറേറ്റഡ്കസേരകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അടച്ച് 28 - 2 - 2012, 11. 30 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ദർ ഘാസ് പ്രതങ്ങ ൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അധികം മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനി 
ക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി3 / 18119 / 2011/ എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് - 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങ ൾ എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 28 - 2- 2012 , 1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം 
അ യ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം 
ലഭിക്കുന്നതോ അ പൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
28- 2 -2012 , 2.30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 
- വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർ ഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ 
ദർ ഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

LIST OF ITEMS 
Name of Equipments 

Qty . Cost of 
No. 

( Nos.) tender 


416 


1 
2 


312 


3 


416 


4 
5 
6 


416 


TENDER NOTICE 
No. C/459/2011/ CNK . 

30th January 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Generator - 10KVA 415V 50Hz - 1 No . to 
Govt. Nursing College, Kottayam. 

Tender forms can be had from this office on 
payment of 520 in cash or by money order till 
1 - 3 - 2012 . No other modes of remittance will be 
entertained . Those who require tender forms by post a 
sum of 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales . Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelope as “ Tender No.C /459 /2011 /CNK for the 
Purchase of Generator” addressed to “ The Principal, Govt. 
Nursing College , Kottayam- 8 ” should reach this office on 
or before 2 - 3 -2012 at 3 p . m . Tenders received late will 
not be entertained . The duly received tenders will be 
opened on 3 - 3 - 2012 at 11 a . m . in the presence of the 
tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 

- കോട്ടയം ഗവ . നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ജനറേറ്റർ 
10KVA 415V 50Hz - 1 എണ്ണം വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 520 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
1 - 3 - 2012 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണി ഓർഡർ 
ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . 

-- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി / 459/ 2011/ സി . എൻ. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
ജനറേറ്റർ എന്ന മേലെഴുത്തോടു കൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവ. നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
2 - 3 - 2012, 3 മണിക്കു മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയയ്ക്കേ 

ണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ 
അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 3 - 3 - 2012 -ാം തീയതി 
11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദ വിവരങ്ങ ൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


2 


312 


7 


2 


Psychological Test Material 
Digital PH meter 
Centrifuge 
Electronic Balance 
Paper Chromatography Apparatus 
Thin Layer Chromatography 

Apparatus 
Monocular Microscope 

- 
| Deep Freezer (- 20°C) 
Quartz Double Distillation 
Apparatus with Quartz Boiler & 
Condenser 
Plastic Chair 
Ultrasound Cutting & 

Coagulating Device 
Defibrillator 
Fumigaotore Machine 
Antenatal Card 
Linear cutter with directional 
stapling technology & 36 reloads 
Linear stapler with directional 
stapling technology & 40 reloads 
Public Address System 


312 
312 
416 


416 
416 


10 
11 


2 , 705 


624 


12 
13 


416 


14 


- 416 


15 


3 


416 


16 


3 


416 


17 


416 


Govt. Nursing College, 
Gandhi Nagar, Kottayam . 


( Sd.) 
Principal . 


Government Medical College , 
Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No . 95 -939/ 2012/MCC . 

20th January 2012 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed forms are invited from the manufacturers or authorized dealers for 
the supply of Instruments for Physical Lab to the Department of Ophthalmology, Govt. Medical College, Calicut, Kerala, 
India . 

Superscription — Tender No. 55 /939/ 12 /MCC for the supply of Instruments for Physical to the Department of 
Ophthalmology. 

Estimate Cost is 1,65 ,098 . 
Cost of tender form — 416 . 
Cost of tender form by post — 456 . 
Last date and time of sale of tender form — 5-3- 2012, 3.30 p. m . 
Last date of sale of tender form by post - 28 -2-2012 , 3.30 p.m . 
Due date and time for receipt of tender — 6 - 3- 2012 , 11 a.m . 
Date and time for opening of tender — 6 -3 - 2012 , 11.30 a.m . 
Date up to which the rates are to be firm — 30 -6 -2012 . 

Person to be addressed for buying and submitting tender form — Principal, Medical College , Calicut, Kerala , India , 
Pin -673 602. 

Tender forms and details of tender can be had from the office of the Principal, Medical College , Calicut during 
working hours (Phone: 0495 - 2350212 ). Tender should be supercribed with Tender Number as specified below . The tender 
should be submitted along with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and Earnest Money Deposit @ 
1 % of quoted price . Stamp Paper will be supplied to the firm outside Kerala, on request along with remittance of 150 . 
(Rupees 100 towards the cost of stamp paper and 50 as incidental charge ) by money order taken in favour of Principal, 
Medical College , Calicut. Specimen copy of the agreement is annexed with the tender form . 


Rate should be quoted in Indian Rupees only . All the taxes applicable is to be clearly mentioned . Fright , Insurance , 
loading unloading, erection and commission charges and installation should be borne by the tenderer. Payment also will 
be made in Indian Ruppes. 


The tender without required earnest money deposit, agreement and not satisfying other tender conditions are liable 
to be rejected without further notice. Tender form is not transferable Cheque, Draft, Postage Stamps etc., will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Duplicate copy of tender form can be obtained on payment of cost. 


The tender will be opened as detailed below . Belated tenders will not be accepted . 


1. 
2. 
3. 
4. 


SPECIAL CONDITIONS 
The brochure issued by the manufacturer in original should be attached . 
The firm should be arranged demonstration at his own cost, if requested . 
Warrenty minimum 2 years . 
AMC and CAMC minimum 5 years . AMC and CAMC rate (to be mentioned separately ) will be considered for 
selection if necessary . 
No advance payment will be made. 


5. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒപ് ത്താൽ മാളജി വിഭാഗ ത്തിലെ ഫിസിക്കൽ ലാബിലേക്ക് വിവിധ 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Imano elomiceLAð low 


626e1920 — BØreion MmuO 20m /5 / 939 / 12/ 290.MIMI. 6°nšomocouzal valgfoel 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

BYOSO 8 m 1,65 ,098 . 
നിരതദ്രവ്യം - അടങ്കൽ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ 416 . 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 28 -2 - 2012 , വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 5- 3- 2012, വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 6- 3 - 2012, പകൽ 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 6- 3 -2012 , പകൽ 11.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള മേൽവിലാസം പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. (0495-2350212 ) 100 
രൂപയ്ക്കുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടും കൂടി 
താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, ക യറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും, മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ 
സുചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


- 5 . 


മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


LIST OF PHYSICAL LAB 


Name of Items 


Qty. 
Nos. 


Rate in 

INR 


Total 
Amount 


( 5) 


88 


(2) 
Covex lens F1 10cm 
Coves lens F1 20cm , 30cm , 15cm 
Class slab 100 x 60 x 18mm 
Air vedge plate 50 x 25 x 4mm 

Air vedge plate 50 x 25 x 4Imm 
| Diffraction Gratings 15000 , 50 x 35 

Concave mirror 
Convex mirror 


144 

140 
1, 356 


996 


3, 656 


- 8 


( 5 ) 


| 


9 


40 


++++++ 


376 
2 ,016 
2 ,544 

964 
116 

128 
4,560 


Watch glass 
Glass prism for PIN experiment 
Spectrometer prism crown glass 38 x 38 
Spectrometer prism flint glass 38 x 38 
Illuminated wire gauze 
Lens stand 
White screen 
Retort stand with clamp 
By prism assembly with 1.5 long 
double bar MS Road optical 
bench without sodium vapour 
lamp assly 
Newton s Ring apparatus 
Plano convex lens 50 mm 
Plano concave lens 50 mm 
Iron clamp with Boss head (large) 
Pointer for Liquid Lens Apparatus 
Optical Bench -Single Bar type 100 cms 
Optical Bench - Two Bar type 100 cms 
Optic Liver on Bake Base 
Polari meter with B1-Quartz half 
shade device , with 1 glass tube 200 mm long 
Sodium vapor lamp- Full set 
( Lamp 35W + Choke + Wooden Box ) 
Mercury vapor lamp - Full set 
(Lamp 0 + Choke + Wooden Box ) 
Drawing board (23 x 16 ) 
Spherometer 1/ 100 
Meter scale - 1 meter 
Half meter scale 
Nodal Slide assembly 
Spectrometer deluxe 15 cm 


++++atana 


27,029 
1,096 
240 

240 
3,646 

168 
2,624 
5 ,250 


1 ,312 
2,625 

100 


200 


t 


5 ,670 


22,680 


4 , 147 


16 ,588 


1,890 


400 


ttotozat 


136 


7 ,560 
3 , 200 

544 
1,650 

810 
24 ,006 

26 ,000 
1,65 ,098 


13 ,703 
6 ,500 


Govt. Medical College, 
Kozhikode . 


(Sd .) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


(1 ) 


No . S1/6759/2011 . 

6th January 2012. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
PT reagent — 240 and APTT reagent - 180 in IMCH 
Medical College , Calicut-8 . List of item can be had from the 
office of undersigned during office hours on any working 
days. Envelop containing tenders should be suprescribed 
with tender numbers or indicated in the statements below 
and should be addressed to the Superintendent, IMCH , 
Medical College, Calicut-8 , Kerala . Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender 


will be opened on 3 -3 -2012 , 11 a.m . in the presence of 
such of the tenderers or their authorized persons who may 
be present at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 1-3 - 2012, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 -3 -2012, 5 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 12 - 2012. 


The tenderers should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable charges , 
postage stamp, drafts etc., will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms will not be sent 
by V . P . P . Tender should be accompanied by EMD 
amounting to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total 
cost of articles tendered for. The tenders not accompanied 
by sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate cost is 83,700 . 
Cost of tender forms ( including tax ): 

Original - 400 + 4 %= 416. 
- Duplicate - 200 + 4 % = 208 . 
If sent by post (postage charge ) — 50 . 


- കൂടു തൽ വിവര ങ്ങൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ, 
നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Closing date and time of tender forms , 
1- 3 -2012, 3 p. m. 


Last date and time of receipt of tender forms 
2- 3 -2012 , 5 p . m . 


Date up to which rates are to be firm — 31 - 12 - 2012 . 


Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day . 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യ ശിശു 
സം ര ക്ഷണ കേന്ദ്ര ത്തി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ പി . ടി . 
റീഏജന്റ്- 240, എ . പി . ടി. ടി .-180 വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു തേ ണ്ടതും സൂപ ണ്ട് , മാത്യ ശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തി 
ട്ടുള്ള തീയതിയിലും, സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള 
ദ ർ ഘാ സ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടെയോ അ വർ ചു മ ത ല 
പ്പെടു ത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റു മാ രു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
3 - 3 - 2012 -ാം തീയതി 11 മണിക്ക്തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


( 2 ) 
No. S3 /7054/2011. 

12th January 2012. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the purchase of Non Vacuum tubes to Institute of 
Maternal and Child Health , Medical College , Kozhikode. 

Tenders should be suprescribed with tender number 
as indicated in the statements below and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College, 
Calicut- 8 , Kerala . Tender will be opened on 3 - 3 - 2012 , 
11a .m . in the presence of such of the tenderers or their 
authorized persons who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . Application for tender forms should 
be accompanied by the cash remittance as noted below 
for a set of tender forms which will not be refunded 
under any circumstances. Postage stamp, drafts etc ., will 
not be accepted towards the cost of tender forms. Tender 
forms will not be sent by V . P . P. Tender should be 
accompanied by EMD amounting to 1 % of the total cost 
of articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

- Agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 should 
be submitted along with tender. The EMD should be 
submitted as bank draft. The quality of the item should 
be ensured by the supplier and sample of the same has to 
be supplied along with the tender. 

Name of items with quantity and unit 
- 1. Non Vacuum ( Clot activator tube) 40000 Nos. 

2. Non Vacuum ( K3 EDTA tube) 65000 Nos. 
3 . Non Vacuum (Fluoride tube) _ 45000 Nos. 
Approximate cost is 2,50 ,500 . 
Cost of tender forms ( including tax ): 

Original - 612 . 

Duplicate - 306. 
If sent by post ( postage charge) - 50 additional. 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താല് പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി. എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


അടങ്കൽ തുക - 83,700. 


നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : 

അസ്സൽ - 416. 
പകർപ്പ് - 208 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 3- 3- 2012, 
11 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 12 - 2012 . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാ വു ന്ന താ ണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ, 
നിർത്തിവെയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷി 
പ്തമാണ്. 


Institute of Maternal and 
Child Health , Medical College, 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintendent. 


Closing date and time of tender forms 
1 -3 - 2012 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
2-3-2012, 5 p . m . 

Opening date of tender form - 3 -3 - 2012, 11a. m . 
Date upto which rates are to be firm — 31 - 12 -2012. 

Quote the price for one sheet inclusive of all taxes , 
which should be mentioned clearly . Further details can be 
had from the office of the undersigned during office 
hours on any working day. 

The undersigned has the right to postphone / cancel 
the tender process without prior notice and decision 
taken by the Superintendent will be final. 

- കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യ ശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ നോൺ വാക്വം 
ട്യൂബുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവ റി നമു ക ളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, 
കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരി 
ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതികളിലും, സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ, അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 3 - 3 - 2012 -ാം തീയതി 11 
മണി ക്ക് തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി ക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താല് പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി . ആയി അയ 
യ്ക്കുന്നതല്ല . 

പ്രോഡക്ടിന്റെ പേരും അളവും യൂണിറ്റും - 

1. നോൺ വാക്വം ക്ലോട്ട് ആക്ടിവേറ്റർ ട്യൂബ്- 40000 
എണ്ണം. 

2. നോൺ വാക്വം ( കെ 3 ഇ . ഡി . ടി . എ . ട്യൂബ് ) - 65000 
എണ്ണം. 

3. നോൺ വാക്വം (ഫ്ളൂറൈഡ്ട്യൂബ്) - 45000 എണ്ണം. 
അടങ്കൽ തുക്- 2,50,500 . 
നിരതദ്രവ്യം- ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

അസ്സൽ - 612 . 

പകർപ്പ് - 306. 
തപാൽവഴി ( അധിക ചാർജ്ജ്) - 50 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 1- 3 - 2012, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 3 - 2012, 5 മണി. 


